MICHAŁ KNAPIK 


palacz: przy c: k. kolei państwowej 


przeżywszy lat 46, po krótkich: ciężkich: cierpieniach, opatrzony Sw. Sa- 
kramentami, zmarł dnta:3 września 1912. roku. 


W smutku pozostali żona, dzieci i zięć zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, i Znajo- 
mych na wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 194 przy ulicy Morgensterna, które odbędzie się 
w sobotę dnia 7 b. m. o godzinie 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 9 b. m. o godz. 8 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


